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ROSA GALLICA 


(Stapdice florad) 


R. germirabus subovatis pedunculisque glariduloso-fiispidis; fóliolis 
ovalibús duplicato-dentatis; petiolis glandulosis aculeatis; caule acu¬ 
léis inequalibus sparsis. 

Cocolía speciosa maculis lineisque fusco-purpuréis undulato- 
variegata. (N. ) 


LE ROSIER DE PROYINS 


( a fleurs de Stapélie .) 

DESCRIPTION. 

Cet arbrisseau séléve en buisson a la hauteur de deux pieds 
et demi, ou environ. Ses branches sont munies, á leur partie 
supérieure, de poils spinaliformes, courts, entremélés de glan¬ 
des : leur partie inférieure est armée de quelques aiguillons 
courts, inégaux, les uns droits, les autres un peu recourbés. 
Les cinq folióles dont les feuilles se composent, sont assez 
petites, glabres en-dessus, tomenteuses en-dessous, glanduleuses 
et ciliées en leur bord. Le pétiole qui les supporte, légérement 
velu, un peu aiguillonné, est muñí, á la base, de stipules 
bifides et pointues au sommet, denticulées en leur bord. Les 
fleurs, rarement so I i tai res , sont presque toujours réunies par 
trois á Textrémité des rameaux. Le tube du cálice est glabre : 
il est porté par un pédoncule garni de poils roides et glandu- 
leux. Les divisions du limbe, trois pinnatifides et deux simples, 
sont cotonneuses intérieurement et couvertes, a l’extérieur, de 




































